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Technische Daten 


Ausgangsleistung Musikleistung 6 Watt 


Eingangsempfindlichkeit 400 mV an 470 kOhm 





Dual P51 
Service-Anleitung 


A Pe" 
BS es 
A ο x 
Netzspannungen 
umschaltbar 110,150,220 V 
umlötbar 130,150,240 V 
Sicherungen 220,240 V 125 mA träge 


Übertragungsbereich 
gemessen bei mechanischer Mittenstellung 


der Klangregler 20 Hz = 20 Wk £ 5-05 


Klangregler 
Basse 


Höhen 


14 dB bei 100 Hz 
14 dB bei 10 kHz 


I+1+ 


Lautstärkeregler 
mit physiologischer Regelcharakteristik 


Fremdspannungsabstand 


bezogen auf Nennleistung z 60 dB 
Leistungsaufnahme ca. 25 VA 
Stromaufnahme 110 mA 


Dual Gebrüder Steidinger 


111. 135.158 Ἢ 250 mA träge 


Selen-Gleichrichter, 
Silizium-Transistoren, 
Germanium-Leistungstransi- 
storen, 

7 Silizium-Diode, 

1 G-Schmelzeinsatz 0,5 A flink 
zur Absicherung der Endstufe 


Bestückung 


NOI 


Lautsprecher Spezial-Breitband-Laut- 
sprecher, 6 Watt 


Maße 373x160x350 mm 


Gewicht 7,1 kg 


7142 St. Georgen! Schwarzwald 
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Prüf- und Justierdaten 


Stromaufnahme: 


Betriebsspannung: 
(Netzteil) 
Ruhestrom der Endstufe: 


Ausgangsleistung: 


Physiologische 
Lautstärkeregelung: 


Baß- und Höhenanhebung 
bzw. Absenkung 


Eingangsempfindlichkeit 


Störspannung: 





bei 220 V im Leerlauf 40 mA + 10 mA 

bei 220 V und Vollast 60 mA + 10 mA 

im Leerlauf trga -= 18 Y 

bei Vollast 14  - 16 V (3,1 V/4 Ohm) 


nach ca. fünf Minuten Betriebszeit max. 45 mA 


1000 Hz Signal auf den Eingang geben, Klang- und Lautstär- 
keregler offen, Ausgangsspannung auf 3,1 V an 4 Ohm einstel- 
len. 


Die Ausgangsspannung muß eine völlig verzerrungsfreie Si- 
nusform aufueisen. 


Lautstärkeregler bis 30 dB unter Vollaussteuerung zurück- 
drehen, Baß- und Höhenregler voll aufdrehen, Meßfrequenz 
1000 Hz. 


Baßanhebung bei 100 Hz: + 22,4 dB + 2,5 dB) bezogen auf 
Höhenanhebung bei 10 kHz: + 23 dB + 2,5 dB) 1000 Hz 


Alle Regler offen, Ausgangsspannung 100 mV (1000 Hz) 


Baßregler 
Baßanhebung bei 100 Hz: 14,9 dB + 2 dB 
Baßabsenkung bei 100 Hz: ca, 13 dB 


Höhenanhebung bei 10 kHz: 15,5 dB + 2 dB 
Hóhenabsenkung bei 10 kHz: ca. 12,5 dB 


^ 


Lautstärke-, Baß- und Höhenregler offen, Meßfrequenz 
1000 Hz, erforderliche Eingangsspannung für 1 V | 
Ausgangsspannung: 250 mV | 


Verstärker-Eingang mit 10 kOhm abschließen, Lautstärke-, 
Baß- und Höhenregler aufdrehen. Die Störspannung am Aus- 
gang (4 Ohm reell) darf max. 4 mV betragen. 


Fig. 2 Âtzschaltplatte 213 869 für Netzteil 
(Leiterseite) 














Endverstärker E 
output stage 
etage final 

















Fig. 3 Ätzschaltplatte des Regelverstärkers 221 100 


(Leiterseite) 
Endverstürker Eingang Endverstärker 
power amplifier input power amplifier 
amplificateur de puissance entree amplificateur de puissance 
Ge ΑΞ 























Fig. 4 Ätzschaltplatte der Endstufe 221 101 * 
(Leiterseite) h 













OS 
Regelverstärker 
control amplifier 
amplificateur 

de commande 





Regelverstärker 








control amplifier 
amplificateur 
de commande 

ch 


(T) [065v ν 4 NEN 
: U z Gleichrichterplatte 
T4 T5 rectifier plate 


plateau redresseur 
AC 181LVII AC 180L VII ; 








Fig. 5. Chassis Transistorverstärker TV 71 A 
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Ersatzteile Verstärker TV 71 A 


SnschluGrshmenwWpi;-— mine. hair. 
αμ ον Du En sen εναν η πμ πο se 
Flanschsteckdosas-2-9poOlig = ainoan ο ον ος 
Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler 
SICHEFUNGSSCcH HE 7 ew Ni als 
Gleichrichterplatte kpl. ..... 
Selen-Gleichrichter B 30/C 400 
Geräte-Sicherung 0,5 A flink . 
Nertztrafo Le e Ee š 

Lotus IIIS y 3 Gaa sa : 
Scheibe 4 :2/10/0, S BR LIES : 
Iylinderechraubs AM 4 x 5 3 
Trafokabel 7-adrig  ....... . 
Haltebügel > 
Netzkabel kpl. .. 
Lampsnfessung E AO ine 

G tupa η ye V EE 
Geräte-Sicherung 125 mA träge (220, 240 V). 
Geräte-Sicherung 250 mA träge (110,130,150 V) 
NATLZSBNAIGSEN, VC OQ y SET E RET ee ae OS 


"eret t m n n .. 


SS ER LES PEN. a E EK 











eech, lan, En 


SE 218 236 Abschirmkabel mit Flachsteckern  ......... TS 1 
18 202 710 Burchführung +... se š πο ο ο se ee σας Ί 
19 210 283 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2, ER x 6,5 2 
b 16 213 490 Elyt-Kondensator 2000 uF/ 20 V ...... DUROS 1 
E 17 216 314 Papier-Kondensator 50 nF/250 V/20 X ......... EN 1 


Regelverstärker 











20 221 100 Regelverstärkerplatte kpl. bestückt ............ 1 
P1 τα 09 Potentiometer 1,3 MOhm pos. log. 
(Lautstärkeregler) seers cse ee sis aca e eso eese 1 
p 2 213 180 Potentiometer 50 kDhm linear pred -—— ç 2 
Ρ 3 213 198 Potentiometer 50 kOhm linear (Hóhenregler) .... 2 
JT 209 863 Transistor BE TMS IC Area v. Sir V I oro arare S 6 misc ars epe 44 1 
R 1 2417228 Schicht-Uiderstand 47 k0hm/0,25 U/10 $ ........ 1 
mes 216 384 Schicht-Uiderstand 330 k0hm/0,25 U/10 $ ........ 1 
R3 211 244 Schicht-Widerstand 100 k0hm/0,25 W/10 $ ........ 1 
R 4 244277 Schicht-Widerstand 4,7 MOhm/0,30 U/10 $ ........ 1 
KS 216 416 Schicht-Uiderstand 18 kOhm/0,25 U/10 % ........ 1 
R 6 220 254 Schicht-Widerstand ` 10 kOhm/0 ; 25 RPM ESS 2 
R 7 216 353 Schicht-Widerstand 1 k0hm/0,25 U/10 % ....... 1 
R 8 220 254 Schicht-Widerstand 10 k0hm/0,25 U/10 € ..... En 2 
64 211 082 Keramik-Kondensator 47 pF/ 50 V/20 € 1 
E 3 210 919 Folien-Kondensator 10 nF/100 V/20 % 1 
CA 210 946 Folien-Kondensator 33 nF/100 V/20 % 2 
6-5 οι, 183 Tantal-Elyt-Kondensator 1 uF/ 25 V/20 € 2 
E 6 210 946 Folien-Kondensator 33 nF/100 V/20 X 2 
ρα 216 671 Folien-Kondensator 0,1 uF/100 V/20 % 1 
BE 213 509 Folien-Kondensator 1,5 nF/400 V/20 % 1 
c 9 210 928 Folien-Kondensator 15 nF/100 V/20 % 1 
Endverstärker : 
21 221- 101 Endverstärkerplatte kpl. bestückt  ............. = 1 
22 209 860 Kühlstern für Transistor T 3 .......... να RI ACE ER 1 
23 2138 164 Kühlwinkel ο ον ον Ce See EELER TE S 1 
24 213 116 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 15 d 
210 648 e BEE EE 1 
D 1 215 181 Silicium = Dode DA VIO --...:---.- SE 1 
Taz 209 862 Transistor BE 172 E - ο νο ος Mies P e EE ο ο ο ον 1 
bt 209 846 Transistor BE 108 D seaska eree. αρ messes se Weis 1 
T 4 211 7218 Komplementär-Transistorpaar, bestehend aus 
T-5 AC 184 L VII und AC 180 L τί EE zm 1 
R 9 211.275 Schicht-Widerstand 2,2.MOhm/0,30 U/10 $ ....... 1 
R 10 211 206 Schicht-Widerstand 12 kOhm/0,30 U/10 % ....... 1 
R11 213 177 Trimm-Widerstand 25 kOhm/0,15 U linear ..... i 
R 12 2411 123 Schicht-Widerstand 68 Ohm/0,30 U/10 $ ....... 1 
R 13 220 153 Masse-Widerstand 6,8 kOhm/0,50 U/10 € ....... 1 
R 14 220 154 Masse-Widerstand 4,7 kOhm/0,50 EE ker, ZE 1 
R 15 220 155 Masse-Widerstand 82: 20Hm/0, 50.-U/ 10- € ο σος 1 
R 16 220 156 Masse-liderstand 220: .ghm/U, 50. 0438: € ------ 1 
R 17 220 157 Masse-Widerstand 47  Ohnj/0,50- U 5° % seere 2 
R 18 220 157 Masse-Widerstand απ hin DS OUT EEE 2 
R 19 209 902 Heißleiter K 151 ADO MER en ee ` 1 
R 20 213 178 Trimm-Widerstand 500 kOhm/0,15 U linear ...... 1 
R 21 211 279 Draht-Widerstand 0,47 Ohm/1,—— PAUSE 2 
R 22 211 279 Draht-Uiderstand 0,47 Dhm/1,-- U/10 $ ....... 2 
p. 10 211 055 Elyt-Kondensator 100 ur 20/20" € u e 1 
£ 44 211. 104 Tantal-Elyt-Kondensator Tear A 2S NO s 2 
EEN 211-052 Elyt-Kondensator BouE/- 455/2078 οκ. 1 
Ka 213801 Keramik-Kondensator 330 pF/500 v/20 ee 1 
CF 211 054 Elyt-Kondensator πα EJ 15 V7 90- es. 1 
b 45 211 066 Elyt-Kondensator 500 uF/ 15 V/20 € ... 1 








Änderungen vorbehalten 


Fig. 6 Plattenspieler-Phonokoffer Dual P 51 





26 
25 

23 
21 d 

12 
20 . ". 7 Es PEE. 
19 2 
9 
7 
8 

18 
À S 

16 
Le E 

17 
m EE 


Ersatzteile Dual P 51 





Pos.-Nr. Bezeichnung 








Leerkoffer kpl. 

Bezugstoff 

Blende kpl. 

Leuchtstab 

Federscheibe 

Kabelfach kpl. > ue 
Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 13 
HelbrundholzsohrauBe 25:7 x 77 i... 
Schieber für Kabelfach 

Netzkabel-Durchführung  .... 

Abdeckrahmen CPI IET e 
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15 
Abdeckscheibe ; 

Linsenschraube M 3 x 4 

Scheibe 2,4/6/0,3 Ps 

TraggrirT aose 

Haltefeder für Traggriff 

Sechskantmutter M 3 ... 

















212 881 Üse für Traggriff ser tem ele vac war s Me V 2 
212 885 Raststucke a s vacuo. spe s Ü ο as score eee p Tp iq inse are el όλον 2 
216 481 Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5 . 2 
212 908 Stollen für Kofferboden sese see. ss eere oo 3 
204 144 Gitterrahmen  ........ Fe e Em TAE RR * CO άρα: 2 
212 880 Scharnier-Unterteil ....... . ................... 1 
219. 246 lypenschild mess were adieden ο ο ο eese roe 007 1 
2]3. 553 Lautsprecher eses tes neoin Ü nennen EES nenne 1 
210 601 Schal Dno DITE Ste ο, sre sce e EE Ee 6 
210 361 Sechskantmutter IV BEE X OUR EUR E SLOTS MESES 1 
212: 907 Dämmplatte sese snes inaa eseon dess heo ce se d 
212 898 Verkleidung :....6... 10001 sep ο s RUS s 200 0e este e 1 
210 286 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2,9 x 9,5 Si 
212:909 Bodennagel «ο. desp «ο se a w s s este ses cs een ee d 
210 312 Linsensenkblechschraube mit Kreuzschlitz 

BZ Oy xe Te ενας re ER, Sege DEE A 
203 241 Unterlegscheibe geprägt ............. EE A 
21207897 Drehknaph- v2... CEET tes ete e Ee W ESAE 4 
203.239 [IHE Bd ue eio oin ore era E dons sis a v< ο DEN ο ου 4 
221 105 Montageboden kpl. für "Phonochassis ves esos en. 1 
2107397 Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 30 . 4 
203 242 Unterlegscheibe geprägt ....................... 4 
212 872 Kofferdeckel kpl. ...... ag etes AE TIE εν SC IE EON T 2222 1 
203 022 Dodge-Einsatz M 3 x B .......s.s.sessssssses ας 2 
212 909 Bodennagel s.s er e «ος e nho eese esa. . 3 
215-B12 BEUSKSBUCK. "εως rae scs a a nca Ria e mii [a G wS a wesse 1 
203 «15 Halbrundschraube AM 3 x 6 ......., E o ele 2 
210 586 SOEUR EE vs 2 
212 888 Scharnier-Oberteil ......ese.ssessse e ΙΑ d 
212 878 TASER RD c eva ο πο EE wer πο w E ο 2 
210 538 Zylinderblechschraube B 2,9 x 9,5 ........... vs 2 
210 601 GE S PRESE LL ee s e eerie Y V/A alas 6 
212 889 RusbPBdeP Qv qase a v qr PM et πα 2 
210 -361 Sechskantmutter M 3 nes mamans EES +q 
216 336 Schicht-Widerstand 470 kOhm/0,25 W/10 € ....... 1 
2140798 Verpackungskarton kpl. .................. es. 1 
219 247 Bedienungsanleitung 4-sprachig ................ 


` 
Die Ersatzteile, souie die Funktionsbeschreibung 
und Fehlersuchtabelle für den halbautomatischen 
Plattenspieler Dual 420 sind der Service - An- 
leitung Dual 420 zu entnehmen. 











Änderungen vorbehalten 





Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald 


D953 222260 7/1070 Druck: Huss KG, St. Georgen Printed in Germany 


Dual P 51 
Service-Information 
Service Information 
Mese c Instructions de service 








Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald 


Ersatzteile Replacement Parts Pièces détachées 





















































Pos. Art.-Nr. Anzahl 
Pos. | Part. No. Bezeichnung Description Désignation Qty 
Pos. Réf. Quant. 
IC-Endverstärker IC Power Amplifier Amplificateur final IC 

239 883 IC-Endverstárker kpl. IC power amplifier compl. Amplificateur final IC compl. 1 

227 467 | Blechschraube Sheet metal screw Vis à tôle B 2,9 x 6,5 mm 2 

215584 | Scheibe Washer Rondelle 6/3,2/0,5 mm 2 
C20 216 671 Folien-Kondensator Foil capacitor. Condensateur à feuille 0,1 μΕ/100 ν/20 96 1 
C22 | 220531 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 100 μΕ/ 16V 2 
C23 | 224596 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 220 μΕ/ 6V 1 
C24 227 898 Folien-Kondensator Foil capacitor Condensateur à feuille 2,2 nF/ 63 ν/10 96 1 
C25 | 230826 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 470 pF/500 V/10%| 1 
C26 220 531 Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 100 DEI 16 V 2 
C27 | 226449 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 10 με/ 25V 1 
C28 | 232338 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 0,1 pF/ 63 V 2 
C29 | 224508 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 470 EI 10V 1 
C30 | 232338 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 0,1 pF/ 63 V 2 
420 239 720 Integrierte Schaltung Integrated circuit Circuit intégré TBA 810 AS 1 
R20 | 224589 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 100 kQ/025W/ 5%| 1 
R21 | 216703 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 220 Q/025W/10%| 1 
R22 | 234056 Einstellregler Adjustment control Résistance ajustable 50 Qin. * 
R23 | 227 375 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 22 Ώ/ΟΟΝΝ/ 5%| 1 
R 24 216677 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 4,7 k(/0,25 W/10 96 1 

Ersatzteile Replacement Parts Pièces détachées 
Pos. Art.-Nr. Anzahl 
Pos. | Part. No. Bezeichnung Description Désignation Qty 
Pos. Réf. Quant. 
IC-Endverstárker IC Power Amplifier icateur final IC 

234 257 IC-Endverstärker kpl. IC power amplifier compl. Amplificateur final IC compl. 1 

232 270 | Befestigungswinkel für IC Connection angle for IC Equerre de fixation pour IC 

232272 | Federblech Spring sheet Ressort à lame 
C20 | 216671 | Folien-Kondensator Foil capacitor Condensateur à feuille 0,1 uF/100 V/20%| 1 
C22 220 531 Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 100 HEI 16V 3 
C23 | 220531 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 100 μΕ/ 16 V 3 
C24 | 220613 | Folien-Kondensator Foil capacitor Condensateur à feuille 470 pF/160 V/1096| 1 
C25 224 607 Keramik-Kondensator Ceramic capacitor Condensateur céramique 56 pF/500 ν/10 96 1 
C26 | 220531 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateurchimique 100 DEI 16 V 3 
C27 | 226449 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 10 HF/ 25 V 1 
C28 | 232338 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 0,1 uF/ 63 V 2 
C29 | 224598 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 470 μΕ/ 10 V 1 
C30 | 232338 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 0,1 uF/ 63 V 2 
J20 | 284055 | Integrierte Schaltung Integrated circuit Circuit intégré TCA 1506 1 
R 20 | 224 590 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 220 κΏ/Ο,25 W/ 5% 1 
R21 | 216 703 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 220 Q/025W/10%| 1 
R22 | 238586 | Einstellregler Adjustment control Résistance ajustable 100 Quin. 1 
R23 | 227375 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 2,2 N/0,50W/ 5% 1 
R24 | 216677 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 4,7 kQ1/0,25 WAO96| 1 
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TBA 810 AS 

von der Bestückungsseite gesehen 
as seen from the top side 

vu du cóté elements 





IC-Endverstärker 239 883 (Leiterseite) 
IC power amplifier 239 883 (printed wiring side) 
Amplificateur final IC 239 883 (côté conducteur) 
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TCA 150 C 

von der Bestückungsseite gesehen 
as seen from the top side 

vu du cóté elements 
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R20 
220 k| 


11,6 V]. 

















R 22 dient der Verstärkungseinstellung. 
R 22 is used to set amplification. 


R 22 sert à l'amplification. 


IC-Endverstárker 234257 (Leiterseite) 
IC power amplifier 234257 (printed wiring side) 
Amplificateur final IC 234 257 (côté conducteur) 
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